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Lunedì 03 marzo 2014 

A Santa Maria, contro la Sesa, esordio dell'ultimo nuovo arrivo in casa U.S. Scalese-La Scala 
Pietro Maltinti per la prima volta in campo in una partita ufficiale 



Pasqualetti Roberto 
Assistente alle Imprese ceh 335-333400 



www.usscaleselascala.it 
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Le partite 

così come l'ho viste io... 
Lunedì 03 Marzo 2014 





SESA vs U.S. SCALESE-LA SCALA gH! 

ore 21:00 - Campo Sportivo di Santa Maria (Empoli) 



Posticipo contro una diretta concorrente ! Il campo è il sintetico di "arcaica" generazione di 
Santa Maria, la cornice di pubblico degna di una partita di cartello e anche il tempo sembra 
reggere scongiurando possibili precipitazioni acquose! Scalese in completo bianco con risvolti 



in gialloblu; Sesa in maglia rossa, pantaloncini e calzini neri! 


Marcatore 


38' Monti 




1 Maltinti 






2 Bacchi F. 


70' 14 Caponi 


In Panchina 




3 Carrai 




12 Rubino 




4 Baicchi 




13 Lazzarini 




5 Castel lacci 




15 Calorini 




6 Centi 




17 Baldetti 




7 Taddei 








8 Adorni © 






9 Monti 






10 Nuti 


75' 18 Bacchi L, 


Allenatore 




11 Picchi 


20' 16 Bellucci- 


David Fontanelli 





Questa settimana assente Tani per un turno di squalifica, con lui in tribuna Santoli e Bagnai 
infortunati di lungo corso; Sordi indisponibile e Senesi in Spagna per motivi di lavoro! 




Partita sicuramente di quelle da non registrare per poter così dimenticare! Le squadre in 
campo non esprimono un bel calcio ma fra le due sicuramente i brutti, i meno incisivi siamo 
sicuramente noi! Nel primo tempo più assidua la Sesa verso la nostra area dove l'esordiente 
Maltinti in porta respinge le bordate da lontano degli avanti di Montalbano, per noi qualche 
scorribanda in avanti ma poco incisivi davanti! Sembriamo essere troppo lunghi sul campo 
lasciando il pallino del gioco agli avversari che riescono ad andare in vantaggio al 25° con 
un'azione sulla sinistra che porta la punta a tirare davanti a Maltinti riuscendo a trovare la 
rete! Malgrado non giocando affatto bene, verso la fine del primo tempo, riusciamo a 
riequilibrare le sorti grazie a Monti che, lanciato sul filo del fuorigioco, scarta il portiere e 
quasi dalla linea di fondo campo trova la porta da posizione difficilissima! Non solo, con un po' 
di fortuna in più avremmo potuto andare a bere il tè in vantaggio sempre su azione di 
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contropiede... immeritato ma a noi poteva andarci bene lo stesso! La ripresa sembra essere più 
pimpante e per ben due volte non riusciamo a sfruttare delle ghiotte e belle ripartenze per 
portarci in vantaggio, poi Taddei salva sulla linea un colpo di testa avversario a Maltinti ormai 
fuori causa! I minuti che arrivano dopo sembrano addormentare la partita ed entrambe le 
squadre sembrano accontentarsi... ma a 10 minuti dal termine l'arbitro fischia un fallo 
inventato sulla nostra f e la Sesa trova il vantaggio grazie a una bella punizione tesa e 
spizzicata di testa! Neppure il tempo di risistemarci in campo e gli avversari trovano 
addirittura la terza marcatura con una parabola beffarda che chiamare "gollonzo" è dire poco! 
A conti fatti la vittoria sembra essere meritata per la Sesa ma ormai, a 10 minuti dalla fine 
della gara, un punto potevamo portarcelo a casa e ci avrebbe fatto parecchio bene per il 
nostro cammino! Purtroppo, oltre alla sconfitta e alla scialba prestazione c'è da registrare il 
brutto infortunio per Dario Picchi che ha dovuto lasciare il rettangolo di gioco dopo 20 minuti, 
le sensazioni purtroppo non sono buone... noi tutti possiamo solo dire al nostro giocatore che lo 
aspettiamo prestissimo in campo! 

Giovedì 06 Marzo 2014 



0-0 



U.S. SCALESE-LA SCALA vs LO STRETTOIO PUB 

ore 21:30 - Campo Sportivo di San Donato 

Recupero casalingo sul campo sintetico di San Donato, sicuramente in migliori condizioni di 
quello ultimamente visto a La Scala! Tifosi assiepati sugli spalti ma pochissimi di fede Scalese! 
Lo Strettoio Pub in campo in maglia giallo fosforescente con pantaloncini e calzini neri, 



1 Tani 




2 Carrai 


In Panchina 




3 Lazzarini 


12 Maltinti 




4 Baicchi 69' 13 Bacchi F. 


15 Sordi 




5 Castel lacci 


16 Calorini 




6 Adorni © 






7 Taddei 75' giallo 






8 Centi 




9 Bellucci 48' 17 Caponi 




lONuti 68' 14 Bacchi L, 


Allenatore 




11 Monti 78' 18 Rubino 


David Fontanelli 





A Bagnai e Santoli stoppati da una lungodegenza si accoda anche Picchi, sperando che la sua 
assenza abbia tempi parecchio più corti! Non ci sono Baldetti, che ritarda per lavoro e Senesi 
ancora in Spagna! 




irX 



HA viri \' \ 




L'inizio partita è a favore degli avversari ma il loro possesso palla è sterile anche se quando 
accelerano sembrano essere pericolosi! Dopo il primo quarto d'ora però riusciamo e prendere 
le misure a Lo Strettoio Pub imbastendo anche belle trame di gioco e tenendo il pallone 
lontano dalla nostra area! Ci sono anche due buone occasioni sui piedi di Bellucci che non ne 
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approfitta forzando tiri da lontano con poca forza e meno fortuna! Ci sono anche altre buone 
iniziative per la Scalese che costruisce molto bene l'azione fino a quando non arriva nei pressi 
dell'area avversaria per perdersi nelle fitte maglie avversarie! Per Lo Strettoio solo una 
punizione battuta sulla barriera! Il secondo tempo nasce con la Scalese che sembra premere 
sul gas cercando di trovare la marcatura! L'occasione più ghiotta arriva sui piedi di Bellucci 
che, su cross dalla destra di Monti, impatta il pallone sulla linea dell'area piccola ma manda 
incredibilmente alto! Continuiamo a pressare alto e a creare pericoli uno dopo l'altro... anche 
se non proprio sotto porta... sembriamo essere un po' appannati sotto porta! Altre occasioni e 
tutte di marca gialloblu ma sempre comunque poco pungenti sotto porta! Lo Strettoio, in 
questo secondo tempo, si vede solo ali '80° nei pressi di Tani... ma gli basta per portarci un 
punto! Al contrario della partita di lunedì, dove magari meritavamo di perdere e abbiamo 
perso, questa volta meritavamo di vincere... ma non ci siamo riusciti! Siamo in un periodo dove 
non ci riescono le cose che un paio di mesetti fa facevamo a occhi chiusi proponendo un calcio 
spumeggiante ma anche fruttifero! Da segnalare l'arbitraggio: semplicemente indecifrabile! 

Lunedì 10 Marzo 2014 



U.S. SCALESE -LA SCALA vs G.S. DOGANA 

ore 21:15 - Campo Sportivo di San Donato 



o-o 



Terza partita in sei giorni, sempre a San Donato e in notturna! Il campo non cambia, la cornice 
di pubblico sicuramente si! In tribuna tutti di fede Scalese! Ospiti in completo arancione, 



1 Tani 








2 Bacchi F. 


37' giallo 


75' 15 Bacchi L 


In Panchina 




3 Carrai 






12 Maltinti 




4 Lazzarini 




79' 13Baldetti 


14 Sordi 




5 Castel lacci 






17 Senesi 




6 Centi 










7 Taddei 


67' giallo 








8 Adorni © 




57' 16 Rubino 




9 Bellucci 




59' 18 Caponi 




10 Nuti 






Allenatore 




11 Monti 






David Fontanelli 





Ai vari Bagnai, Santoli e Picchi ancora fermi per infortunio si accoda anche Baicchi, uscito 
malconcio contro Lo Strettoio Pub! In oltre assente Calorini, fuori città per lavoro! 



in m 



>w6chem 




Siamo ancora a San Donato e ancora in notturna, quarta partita consecutiva sul sintetico! 
L'inizio non è promettente e dopo i primi minuti di studio è la Dogana ad affacciarsi nei pressi 
della nostra area con qualche tiro da lontano che tiene sveglio Tani impegnato in un paio di 
occasioni! Con il passare di minuti, ma molto lentamente, cerchiamo di allentare la pressione 
degli avversari tentando qualche tiro dal limite dell'area verso la porta avversaria... con 
Bellucci e Monti che però non inquadrano lo specchio della porta! Poco prima dello scadere, 
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grazie a tre corner consecutivi proviamo a mettere paura agli avversari con mischie in area di 
rigori ma senza mai indirizzare il pallone verso la porta dell'estremo difensore della Dogana! 
Il secondo tempo sembra partire con più verve e una leggera pressione dei nostri sulla metà 
campo avversaria! Dopo 5 minuti l'occasione giusta capita sui piedi di Monti che però, entrato 
in area e anticipando il diretto marcatore, spedisce la palla di poco fuori... lambendo l'incrocio 
dei pali della porta avversaria! Purtroppo è soltanto l'inizio e il resto della gara non produrrà 
nessun tiro verso lo specchio della porta anche se continuiamo a tenere la palla e provare a 
tenere il baricentro alto! Pure questa sicuramente non è una bella partita da parte dei nostri 
anche se in almeno tre occasioni dobbiamo annotare la scarsa prova del guardialinee che ferma 
i nostri avanti alzando la bandierina per segnalare dei fuorigioco nettamente inesistenti! Il 
pareggio è cosa inevitabile... visto che nell'arco degli 80 minuti non abbiamo mai inquadrato lo 
specchio della porta! Oltre a non aver centrato la vittoria, che ci avrebbe senza dubbio messo 
in acque più tranquille, dobbiamo registrare un altro brutto infortunio: Lazzarini si fa male a 
un polso e nella nottata la brutta notizia arriva dal pronto soccorso: microfratture, braccio 
ingessato per 25 giorni e un augurio al nostro centrale di difesa: speriamo che torni in campo 
per le fasi finali di Campionato! 



Circolo Arci LA SCALA 

ViaCovina 1 1 TUTTI I 

TEL. 057 1 464032 A A A A 

GIOVEDÌ sera 





ore 2X,30 

ca a TOMBOLA ! 



Per la nostra classifica ci avrebbero fatto comodo un po' più dei 2 punti fatti in queste tre 
partite, sinceramente pochi per le nostre possibilità ma obiettivamente giusti per quello che 
abbiamo visto in campo! Il cammino verso le fasi finali è ancora lungo e abbiamo a disposizioni 
altri 6 punti da poter guadagnare per raggiungere il nostro sogno! Quello che abbiamo fatto 
quest'anno non si cancella e se siamo stati capaci di mettere in fila 7 vittorie consecutive 
palesando una netta supremazia in campo e giocando un bel calcio vuol dire che in fondo in 
fondo siamo capaci di questo e altro... e perciò dobbiamo solo confidare nei nostri ragazzi che 
alla fine... riusciranno a centrare l'obiettivo! 

prossimo impegno 

Undicesima Giornata Ritorno: Sabato 15 marzo 2014 

PIAGGIONE CALCIO vs U.S. SCALESE-LA SCALA 

Ore 16:00 Campo sportivo di Fontanella 

C'è un'altra importante e difficile partita da affrontare fuori casa 
in un orario insolito per il sabato pomeriggio 
ma abbiamo assolutamente bisogno del vostro supporto in tribuna! 
FORZA RAGAZZI ... FORZA SC ALESE 
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Risultati <& Classifiche 
Unione Sportiva Scalese-La Scala ASD 

CAMPIONATO DILETTANTI U.I.S.P. 2013-2014 
EMPOLI-VALDELSA A/1 Girone B 



Risultati CAMPIONATO C11 2013-2014 - GIRONI AIR -GIRONE B 


Giornate 


Squadre 


Risultati 


Ritorno 10 


U.S. VALDORME - LA FONTE 


2-2 


Ritorno 10 


BOCCACCIO CALCIO - REAL ISOLA 


0-2 


Ritorno 10 


PIAGGIONE CALCIO - AGRARIA ERCOLANI 


1-1 


Ritorno 10 


LO STRETTOIO PUB - GAVENA SOV. 


0-1 


Ritorno 10 


U.S. SCALESE-LA SCALA - G.S. DOGANA 


0-0 


Ritorno 10 


SESA - CTC SOVIGLIANA TENTAZIONI 


0-0 


Recupero Ritorno 5 


REAL ISOLA - GAVENA SOV. 


0-2 


Recupero Ritorno 8 


U.S. SCALESE-LA SCALA - LO STRETTOIO PUB 


0-0 



Classifica CAMPIONATO CALCIO a 11 2013/2014 - Girone B 



Squadra 


Punti 


G 


V 


N 


P 


RF 


RS 


DR 


CD 


GAVENA SOV. 


34 


21 


14 


6 


1 


52 


14 


38 


98 


SESA 


29 


22 


10 


9 


3 


41 


24 


17 


88 


LA FONTE 


28 


21 


11 


6 


4 


36 


24 


12 


146 


U.S. SCALESE-LA SCALA 


26 


21 


11 


4 


6 


36 


22 


14 


155° 


LO STRETTOIO PUB 


25 


22 


9 


7 


6 


29 


25 


4 


145 


REAL ISOLA 


24 


21 


9 


6 


6 


30 


23 


7 


57 


AGRARIA ERCOLANI 


24 


21 


9 


6 


6 


33 


22 


11 


60 


PIAGGIONE CALCIO 


22 


21 


7 


8 


6 


25 


25 





45 


POL. FIBBIANA 


18 


21 


4 


10 


7 


21 


34 


-13 


293 


BOCCACCIO CALCIO 


15 


21 


4 


7 


10 


20 


33 


-13 


76 


U.S. VALDORME 


14 


22 


5 


4 


13 


21 


44 


-23 


72 


CTC SOVIGLIANA T. 


8 


21 





8 


13 


11 


43 


-32 


124 


G.S. DOGANA 


7* 


21 





9 


12 


11 


33 


-22 


399° 



* penalizzata di un punto dalla Commissione Disciplinare e di un punto in coppa disciplina 
° La coppa disciplina non è aggiornata, verosimilmente alla Dogana verrà tolto un altro punto per aver 
raggiunto quota 400 punti nella partita di lunedì contro di noi! 



PROSSIMO TURNO GIRONE B 




POL. FIBBIANA 


U.S. VALDORME 


Dom..1 6-03-14 


9:45 


TURBONE 


ALMONTI 


REAL ISOLA 


LA FONTE 


Sab..1 5-03-14 


14:10 


LA SCALA 


LASSI 


AGRARIA ERCOLANI 


BOCCACCIO CALCIO 


Sab..15-03-14 


16:00 


MARCIALLA 


LOMBARDI 


PIAGGIONE CALCIO 


U.S.SCALESE LA SCALA 


Sab..1 5-03-14 


16:00 


FONTANELLA 


ROMANELLI F. 


CTC SOVIGLIANA TENTAZIONI 


G.S. DOGANA 


Dom..1 6-03-14 


10:30 


CAPRAIA 


SCUDIERI 


GAVENA SOV. 


SESA 


Sab..15-03-14 


14:30 


GAVENA 


PICCIRILLI 


RIPOSA: 


LO STOTTOIO PUB 



GLI SPALTI DOVRANNO ESSERE GREMITI A FONTANELLA!!! 
...magari un po' più di questi qua sotto... 
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